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islamhoOuse.... 


Soru: 


Hicri ayın girişi ve bitişin söbit olması konusunda rasathanelerin (gözlemevlerinin) 


hesaplamalarına (verilerine) itimat etmek câiz midir? 


Müslümanın, hilâli görmek için (teleskop gibi) modem âletleri kullanması câiz midir? 





Yoksa hilâli görme olayının çıplak gözle olması mı gerekir? 
Cevap: 


Hamd, yalnızca Allah Teâlâ'ya mohsustur. 





Ayin başlangıcının sâbit (belli) olması için şerî olan yol; insanların hilâli birlikte 


görmeleridir. Bunu yapanın da dinine güvenilen ve kuwetli bir göze sahip kimse olması 





gerekir. İnsanlar hilâli görürlerse, bu görmenin gereği olarak amel etmeleri gerekir. Eğer 





hilâl, Ramazon hilâli ise, oruca başlanması, Şewal hilâli ise, bayram edilmesi gerekir. 





Görme olayı olmadan Rasathanelerin (gözlemevlerinin) verilerine itimat etmek, câiz 





değildir. Eğer rosothaneler yoluyla da olsa hilâli görme imkânı olursa, bu takdirde bu 











görme şekli muteberdir. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu sözü bu 


konuda geneldir: 


Z 


)) إِذَا ر sais‏ قَضُومُواء SIZ‏ 0 فَطرُوا EENS‏ 


"(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüz zaman oruç tutun. (Şevvûl ayının) hilâlini 
gördüğünüz zaman da bayram edin." 


Teleskop adı verilen ve hilâli görmeyi yakınlaştıran öleti kullanmanın hükmüne 
gelince, bunda bir sakınca yoktur. Fakat bunu kullanmak farz veya vöcip değildir. Çünkü 
sünnette açıkça anlaışlan; başka bir şeye değil de alışılan çıplak gözle hilâlin görülmesine 


itimat edilmesidir. Fakat kendisine güvenilen bir kimse teleskopu kullanır da hilâli görürse, 





onun görmesine göre amel edilmesi gerekir. 








Nitekim eskiden insanlar, Şaban ayının otuzunu gecesi ile Ramazan ayının otuzuncu 


gecesi minörelere çıkarlar ve bu teleskop vêsıtasıyla hilâli görürlerdi. 


' Nesöi 





Her hâlükârda hilâlin görülmesi ne zaman sâbit (belli) olursa, hilâlin bu görülmesinin 
gereğiyle amel etmek gerekir.Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu sözü 


bu konuda geneldir: 


)) ِذَا ر (lg HE € Paf SIZ lg yağ saisi‏ 1 روه النسائي] 


"(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüz zaman oruç tutun. (Şewâl ayının) hilâlini 
gördüğünüz zaman da bayram edin." 


İlmi Araştırmalar ve fetvâ Döimi Komitesi'nin bu konudaki fetvösinde şöyle 


belirtilmiştir: 


"Hilâli görmek için gözetleme âletlerinden yararlanmak, câizdir. Fakat Mübârek 


Ramazan ayının başlangıcı veya Ramazan bayramı için astroloji veya astronomi ilimlerine 








itimat etmek, câiz değildir." 





Böylelikle, âlimlerimizin: 'hilâli görmek için modern âletleri kulanmak haramdır ve 
hilâli çıplak gözle görmek gerekir diye söylediklerini iddiâ eden kimsenin yalancı ve 


iftirûcı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 


Allah Teâlâ'dan, bize hakkı hak olarak gösterip ona uymayı, bâtılı da bâtıl olarak 


gösterip ondan uzak durmayı nasip etmesini, bötli bize karmoşık gösterip bizi 





saplırmamasını ve bizi, muttokilere önder kılmasını dileriz. 





Allah Teâlâ en iyi bilendir. 


OGG O O 
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